Sequence Name: D:\MSDCHEM\1\SEQUENCE\0308.S 

Comment : 

D 2f?a?h : : D-\« S d20\aout<> 6 \0308\ 

Pre-Seq Cmd: 
Post-Seq Cmd: 


Method Sections To Run 
(X) Full Method 
( ) Reprocessing Only 


On A Barcode Mismatch 
(X) Inject Anyway 
( ) Don't Inject 


Line Type 


Vial DataFile Method Sample Name 


1 Sample 

2 Sample 

3 Sample 

4 Sample 

5 Sample 

6 Sample 

7 Sample 

8 Sample 

9 Sample 

10 Sample 

11 Sample 

12 Sample 

13 Sample 

14 Sample 


1 Rl 

2 TPTE 

I R2 

3 BLUTE 

4 1780774A 

5 1780774B 

6 1780774C 

7 1780774S 

1 R3 

8 BLURTE 

9 REF1TE 
10 REF2TE 

II REF3TE 
12 CQTE 


MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 

MAN27 


itms 

TP TE 2 

itms 

BLU TE 

B 178/07 995474 TE 

B 178/07 995474 TE 

B 178/07 995474 TE 

B 178/07 995474 ssh TE 

itms 

BLU TE 

BLU + T3 E5 

BLU + T180 E3 

BLU + T3 60 E60 

CQ TE 001 


Sequence verifiee par : ......fcr.J> - 

Remarques : «....«•• 


.... 
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